WITOLD 


| M | | M. || 
‘ i 


inzynier-mechanik, doktor nauk technicznych 

profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej 

kierownik Katedry Technologii Mechanicznej AGH 

b. prorektor AGH, członek-korespondent 
Polskiej Akademii Nauk 


zmarł dnia 30 czerwca 1957 r. w Warszawie. 


W Zmarłym grono pracowników Uczelni 
traci przyjaciela, młodzież studiująca 
oddanego wychowawcę i dobrego pedagoga. 


Cześć Jego pamięci! 


PRACOWNICY i STUDENCI 
AKADEMII GÓRNICZO -HUTNICZEJ 
W KRAKOWIE 


